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PART III 
Irrigation Department 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 

നിരതദ്രവ്യം - 6,750. 
നമ്പർ ഡി . ബി - 2203/ 96. 

- 2011 ജൂൺ 9. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 600 + വാറ്റ്. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

ദർഘാ സുകൾ വിൽക്കുന്ന അവ സാന തീയതിയും 
എഞ്ചിനീയർ, ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, പാലാ താഴെ - സമയവും - 7 - 7 - 2011, 4 മണി. 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത 

- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
കരാറു കാ രിൽനിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 

സമയവും 11- 7 - 2011, 4 മണി. 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച 

- ദർഘാസുകൾ തുറന്നുപരിശോധിക്കുന്ന തീയതിയും 
കവറിൽക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . പൂരിപ്പിച്ച് ദർഘാസുകൾ തപാൽ/ 
സ് പീഡ് പോസ്റ്റ്മുഖേന മാത്രം 11 - 7 - 2011 , 4 മണിക്കു 

സമയവും 11 -7 -2011, 4.15 മണി. 
മുൻപായി താഴെ ഒപ്പു വച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോ ഗസ്ഥന്റെ പ്രവൃത്തി തീർക്കുന്നതിനുള്ള കാലാവധി 6 മാസം. 
കാര്യാലയത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ലഭിച്ച ദർഘാസുകൾ 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദ വിവരങ്ങളും 4- 7 - 2011 
വൈകുന്നേരം 4.15 മണിക്കു തന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

മുതൽ 7 - 7 - 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ എല്ലാ പ്രവൃത്തി 
എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ 

ദിവസങ്ങളിലും താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാല 
അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്ന് 

യത്തിൽനിന്നും ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ( തിരിച്ചു 
പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. അന്നേദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണ 

നൽകാത്തത്) രൊക്കം പണമായോ മണിയോർഡർ ആയോ 
വ ശാൽ അവധി ആയിരിക്കുന്നപക്ഷം അടുത്ത പ്രവൃത്തി 

അടച്ച് രേഖാമൂലംഅപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കു 
ന്നതും അന്നേദിവസം 4 . 15 മണിക്ക് തന്നെ തുറന്നു 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് ജലസേചന 
പരി ശോധിക്കു ന്നതു മാ ണ് . ദ ർ ഘാ സു കൾ യാതൊരു 

വകുപ്പുകളിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്കു മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും 
കാരണവശാലും നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

അവ അന്യോന്യം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്ത തുമാകു ന്നു . 

നിരതദ്രവ്യം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ പേരിൽ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്ത്ദർഘാസിനൊപ്പം അടക്കം ചെയ്തിരി 
തുകയും - 7 / എഇഇ/ 2011 - 12 - വെള്ളപ്പൊക്ക കെടുതികൾ - ക്കണം. ശരിയായ രീതിയിൽ നിരതദ്രവ്യം ഇല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ 
കൂട്ടിയ്ക്കൽ പഞ്ചായത്തിൽ ഇളംകാടിനു സമീപം നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യമായി ഇന്ദിരാവികാസ് പത്രം 
കൊടുങ്ങാതോടിന്റെ തീരസംരക്ഷണം- 2, 70 ,000 . 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
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The work includes the following principal work 
items: 


— 


കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ ജലസേചന വകുപ്പുകളിലെ 
ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളമറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിന് 
ബാധകമായിരിക്കും. പ്രമാണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി 
കരാറുകാർ അവരവരുടെ രജിസ് Sഷ ൻ കാർഡുകൾ 
കാണിക്കേണ്ടതാണ്. ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ 
31. 63. (290. ngmů.) 28474 /2000. (W1., 25– 10 – 1974-bel omso 2013108 
രണ്ടാം ഉപവകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നതുമായ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ലഘുദർഘാസി 
6m3 /0 100 -60g 22lB01L000108 20 - 9- 1999 -6e mban 
2000 mmud (190. ngmŭ ) 39 /01. 2018. (UDIO2 33 ( lelalmol 
എഗ്രിമെന്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


5045 MB 
101 M 
80 M 
1445 M 
1723 M 


4500 M 
1545 M 


119 M 
185 MB 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( 33 ) 
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ebeio . 

novimo . 


1434 M 


78 . 30 M 


PRE - QUALIFICATION TENDER NOTICE 
No. DB 1/2003/( Vol. II ) 

16th May 2011. 


1. (a ) E . W . Excavation 

(b) Medium Rock blasting 
(c) Hard rock blasting 

Forming groyne 
3. Providing ring bund 
4 . Earth filling 

(a ) Using Deptl . Earth 
(b ) Using contractor s own 

good earth 
Boring 
Cement concrete 1 : 4 : 8 
Cement concrete 1: 3 :6 
(Graded ) 
Re-inforced Cement 
concrete (M35 ) Graded 
Reinforced Cement 
concrete (M25) 
Reinforced Cement 
concrete (M20 ) 
Reinforced Cement 

concrete (M15 ) 
12 . Reinforcement 
13. D .R . Masonry 

(a ) Using Deptl. Rubble 
(b ) Using contractor s own 

rubble 
Plastering 
Metalling (using graded 
metal) 
Metalling (using 36 mm 

metal) 
17 . Providing 20 mm premixed 

chipping carpet 


328 .20 M 


513.98 MB 


381 .10 M 
1809 Qtl. 


The Superintending Engineer , Project Circle , 
Muvattupuzha on behalf of the Governor of Kerala 
invites bids for Pre - qualification and competitive tenders 
for award of work in separate sealed covers for the work 
from Registered “ A ” Class Contractors / Firms of Kerala 
Irrigation Department /K . P . W . D ./Railway who are 
financially stable . Intending contractors/firms should have 
previous experience of completing at least one single 
work , the estimate P . A . C . of which should be more than 
50 % value of the work intended to be executed . 


120 M 
460 M 


305 M 


Tender No. - P. Q . 1/SEPCM /2011- 12 


1205 M 


1160 M 


1130 M 


Name of work — MVIP — Constructing a bridge at 
Malankara near the damaged submergible bridge at down 
stream of Malankara dam under Muvattupuzha Division . 

Estimate P.A .C . — 460 lakh . 
E . M . D . — 50,000. 
Cost of tender form — 50 ,000 + VAT @ 4 % + cess. 


Minimum amount of completion certificate required 
from agreement authority as per Estimate PAC within last 
five years — 50 % Estimate P. A . C . of the work . 

Time of Completion — 12 Months . 

Date and time of sale of PQ Bid — 11 -7 -2011 to 
15 - 7 -2011 upto 1 p.m . 

Date and time of receipt of PQ Bids (By Regd . Post 
only ) — 22 - 7 -2011 upto 3 p.m . 

Date and time of opening (P. Q . bid only ) 22 -7 -2011 
at 4 p .m . 


The following are the essential plants and 
equipments required for the execution of the above 
mentioned work : 
1. Pump Set 5 HP 

- 5 Nos. 
2. Concrete mixer 
3. Vibrator 
4. Tipper/Lorry 
5. Road Roller 
6 . Dozer/JCB / Pocklain 
7 . Pile Driving Equipment 
8. Generator 

Jackhammer 
Compressor (200 cfm to 
300 cfm ) 

1 No. 


TILLLL 


. 
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DITIONS 


Registered “ A ” Class contractors/ Firms in Kerala 
Irrigation Department or KPWD who have experience in 
carrying out large works and who consider themselves 
capable of carrying out the work may obtain 
P. Q . documents and tender documents from the office of 
the undersigned on any working day between 11 a. m . 
and 4 p . m . as detailed below on payment of 

50 ,000 + VAT @ 4 % + cess in cash directly . Those 
who require further copies of the documents may deposit 
25 , 000 + VAT @ 4 % + cess for each additional copy . 


Prospective Contractors/Firms should have completed 
at least one single work the Estimate P . A . C . of which 
should be more than 50 % value of the work now 
tendered , within last five years . A certificate to this 
effect from the agreement executing authority of the 
completed work shall invariably be submitted along with 
the application for pre - qualification documents and tender 
documents, failing which pre -qualification documents will 
not be issued to him . The certificate should contain the 
details such as, Name of work , Agreement No., date of 
starting the work , date of completion , time of completion 
as per original agreement, estimate PAC of the work . The 
contractors/firm should attach an affidavit along with the 
pre - qualification documents stating whether or not any 
works carried out by him or them were terminated due to 
his / their fault. 

The pre - qualification documents and tender 
documents will not be issued after 1 p . m . on last issue 
date under any circumstances. The duly filled up 
pre - qualification documents (3 Nos . one No. original and 
two duplicate ) along with EMD and preliminary agreement 
in one sealed cover and tender for work in another sealed 
cover, writing clearly over the cover specifying whether it 
contains pre - qualification documents/ tender documents 
with name of bidder and name of work and then 
enclosing these two covers in a single cover duly 
superscribing the name of work and the name of 
Contractor and send the same by registered post/Speed 
post (courier will not be accepted ) so as to reach the office 
of the undersigned before 3 p . m . on the date fixed for 
last date of receipt. The pre - qualification and tender 
documents received after the time notified above will not 
be considered under any circumstances. The tenders 
received after the stipulated date and time due to postal 
delays, or any other reason will not be considered . The 
department shall not be responsible for postal delays . 
Tender through courier service / directly will not be 
accepted . The undersigned reserves the right to deny 
pre - qualification to any of the applicant and to reject the 
tender submitted by any of the applicant without 
assigning any reason thereto . If the last date of receipt 
of the tender happens to be a holiday , tenders will be 
received upto the stipulated time on the next working day. 
Preliminary agreement on Stamp Paper worth of 100 duly 
filled up and signed and sufficient Earnest Money 


Deposit duly pledged in favour of Superintending 
Engineer, Project Circle , Muvattupuzha , should be 
enclosed along with the tender documents for the work . 
Tenders received without the above mentioned 
documents shall summarily be rejected . 

The pre - qualification documents alone will be 
opened on the PQ bid opening date . After evaluation in 
the office of the undersigned , the same will be submitted 
to the Chief Engineer, for approval and final selection by 
the pre -qualification committee of Chief Engineer s. Only 
those tenders, for works , submitted by the Contractors/ 
Firms who are pre - qualified by the Chief Engineer s 
Committee shall be opened and scrutinized later on . 
Tenders of works of Contractors/ Firms who have not 
been pre - qualified will be summarily rejected without 
opening and the unopened tenders and will be returned 
to the tenderers on proper receipt. 

The date and time of opening of tenders of work 
of Contractors/Firms who are pre- qualified will be intimated 
to the concerned well-in - advance . Besides Security 
Deposit, 10 % Bank Guarantee should be submitted by the 
selected bidder at the time of executing agreement. One 
percent of the value of work done shall be recovered 
and released to the Kerala Construction Workers Welfare 
fund from each bill at the time of payment. The Kerala 
Value Added Tax Act vide G . O . (P ) No. 540 / 2008 / Fin . 
dated 1 - 12 - 2008 shall be applicable to these works 
contracts. All the conditions contained in G .O . (P ) 
No. 84 /97 dated 19 -8 - 1997, G . O . ( P ) 13 /98 /PWD dated 
21- 2 - 1998 and G . O . (MS) No. 43 /99 /IRD . dated 9 -6 - 1999 
and other rules prevailing with regard to tender for 
works in Irrigation Department and PWD will be 
applicable for this tender also . Those who intended to 
form consortium or Joint Venture agreement should obtain 
prior approval of the Superintending Engineer before 
obtaining the tender documents. 

-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
പാജക്ട് സർക്കിൾ, മൂവാറ്റുപുഴ താഴെ വിവരിക്കുന്ന 
പ്രവർത്തിക്കുവേണ്ടി മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും 
പ്രവർത്തിക്കുമുള്ള മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ താഴെ 
സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത് 
നടത്തുന്നതിൽ പരിചയസമ്പന്നരും സാമ്പത്തിക 
ശേഷിയുള്ളവരും കേരള ജലസേചന വകുപ്പിലേയോ/ 
പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പിലേയോ “ എ ക്ലാസ്സ് രജിസ്ട്രേഷനു 
ള്ളവരും താഴെ വിവരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയുടെ അടങ്കൽ 
ODOS 50 % 200leijo BOS OS O DW00133 
ഒറ്റപവർ ത്തി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 
തൃപ്തികരമായി ചെയ്തുതീർത്തിട്ടുള്ളവരുമായ കരാറുകാർ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽനിന്നും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

B @ MEJOMŰ mmbol . 338.1/ 2000. M ./ 01.01.090./2011- 12 . 

Ludomlj0s GoJÕ — 90. 01 . Ong ). . DjQu592011 ! 
ഡിവിഷന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന മലങ്കര ഡാമിനു താഴെ 
തകരാറിലായ പാലത്തിനു സമീപത്തായി ഒരു പുതിയ 
പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണമുൾപ്പെടെയുള്ള വേലകൾ. 
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അടങ്കൽ തുക - 460 ലക്ഷം. 


നിരതദ്രവ്യം - 50,000. 
ദർഘാസ് പ്രമാണവില - 50 ,000 വാറ്റ് @ 4 % + സെസ്സ് 

അപേക്ഷകൻ സമർപ്പിക്കേണ്ട കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ 
(എഗ്രിമെന്റ് അധികാരിയിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ 5 
വർഷത്തിനുള്ളിൽ) ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കുറഞ്ഞ എസ്റ്റിമേറ്റ് 
തുക - ടി വർക്കിന്റെ അടങ്കൽ തുകയുടെ 50 %. 

പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 12 മാസം. 


ഈ പ്രവർത്തിക്ക് താഴെ പറയുന്ന യന്ത്രസാമഗ്രികൾ 
ആവശ്യമുണ്ട്: 
1. പമ്പ് സെറ്റ് - 5 HP 

5 എണ്ണം 
2. കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ 

- 3 ,, 
വൈബ്രേറ്റർ 

- 3 , 
ടിപ്പർ ലോറി 
റോഡ് റോളർ 
ഡോസർ ജെ . സി. ബി . 

പൊക്ലയിൻ 
7. പൈൽ ഡവിംഗ് 

എക്യുപ്മെന്റ് 
8 . ജനറേറ്റർ 
9. ജാക്ക് ഹാമ്മർ 

- 1 
10 . ക്രമ്പസ്സർ ( 200 cfm to 300 cfm ) - 1 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന തീയതിയും 
സമയവും 11- 7 -2011 മുതൽ 15 -7 - 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ. 

- ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കൽ ( രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ 
മാത്രം) - 22-7 - 2011 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3 മണിവരെ. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും ( പി. ക്യൂ . 
ബിഡ് മാത്രം) - 22 - 7 -2011 വൈകിട്ട് 4 മണി. 


നിബന്ധനകൾ 


പ്രവൃത്തിയുടെ ഏകദേശ വിവരണം 


| 


| 


| 


| 


1445 


| 


കേരള ജലസേചന വകു പ്പി ലോ / പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിലോ " എ ക്ലാസ്സ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ളവരും പ്രവർത്തികൾ 
ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിൽ പരിചയസമ്പന്നരുമായ സാമ്പത്തിക 
ശേഷിയുള്ള കരാറുകാർ/ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുൻ യോഗ്യതാ 
നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവർത്തിക്കുമുള്ള ദർഘാസുകൾ താഴെ 
ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
പ്രവർത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ രാവിലെ 11 മണി മുതൽ 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ 
വിലയായ 50,000 + വാറ്റ് @ 4 % + സെസ്സ് പണമായടച്ച് 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ കോപ്പികൾ ആവശ്യമുള്ളവർ 
കോപ്പി ഒന്നിന് 25 , 000 + വാറ്റ് @ 4 % + സെസ്സ് 
പണമായടച്ച് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 


- 


| 


1545 


| 


| 


| 


1434 


| 


1. ( എ ) മൺപണി 

5045 കൃ . മീ . 
( ബി ) ഇടത്തരം പാറപൊട്ടിക്കൽ - 101 
- ( സി ) പാറപൊട്ടിക്കൽ 

- 80 
2. പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണം 
3. റിംഗ് ബണ്ട് നിർമ്മാണം 

1723 
4. മണ്ണ് ഫില്ലിംഗ് 
( എ ) ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റൽ മണ്ണ് 
ഉപയോഗിച്ച് 

4500 
( ബി) കരാറുകാരന്റെ മണ്ണ് 

ഉപയോഗിച്ച് 
5. ബോറിംഗ് 

- 119 മീ. 
6. സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് 1:4:8 

| 185 കൃ . മീ . 
- സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ്1:3:6( ഗ്രേഡഡ്) 
| M35 സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് 

78.30 
- 9. M25 സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് - 328.20 ,, 
10 . M20 സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് 

513 .98 
11. M15 സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് 

381.10 
12 . കമ്പി 

1809 ക്വിന്റൽ 
13. കരിങ്കൽ കെട്ട് 
( എ ) ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റൽ കല്ല് 
ഉപയോഗിച്ച് 

- - 120 ക്യുബിക് മീ 
( ബി) കരാറുകാന്റെ കല്ല് 
ഉപയോഗിച്ച് 

460 2, 23 
14 . തേപ്പ് 

- 305 സ്ക്വ യർ മീറ്റർ 
15. മെറ്റലിംഗ് ( ഗ്രേഡഡ് 
മെറ്റൽ ഉപയോഗിച്ച്) 

1205 2, 3, 
16. മെറ്റലിംഗ് (36എം. എം . 

മെറ്റൽ ഉപയോഗിച്ച്) 
17. ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പെറ്റ് 

1130 , , 


| 


| 


തൽപ്പരരായ കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ 
ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ അൻപതു ശതമാനത്തിൽ 
കുറയാത്ത അടങ്കൽ തുകയ്ക്കുള്ളഒറ്റ പ്രവർത്തി കഴിഞ്ഞ 
അ ഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തൃപ്തികരമായി ചെയ്ത്തു 
തീർത്തിട്ടുള്ളവരും ആയിരിക്കണം. മേൽ വിവരിച്ച പ്രകാരം 
ചെയ്തുതീർത്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തിയുടെഎഗ്രിമെന്റ് അധികാരി 
നൽകുന്ന സാക്ഷ്യപത്രം അപേക്ഷയോടൊപ്പം 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നവർക്ക് 
മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവർത്തിക്കുമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ നൽകുന്നതല്ല. സാക്ഷ്യപത്രത്തിൽ 
ചെയ്തുതീർത്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തിയുടെതാഴെ വിവരിക്കുന്ന 
കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 


| 


| 


1. പ്രവർത്തിയുടെ പേര്. 
2. എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ. 


3. പ്രവർത്തി തുടങ്ങിയ തീയതി. 


4. പ്രവർത്തി ചെയ്തുതീർത്ത തീയതി. 


മെം 


1160 


5. എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി. 
6. പ്രവർത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള തുക. 
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- 19 - 8 - 1997 - ലെ ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് നമ്പർ ജി . ഒ .( പി ) 
84 / 97 പി . ഡബ്ലിയു . ആന്റ് ടി . യിൽ പറയുന്ന എല്ലാ 
- വ്യവസ്ഥകളും 9 - 6 - 1999 - ലെ ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് നമ്പർ 

ജി . ഒ . ( എം . എസ്.) 43 /99 ഐ . ആർ. ഡി. യിൽ പറയുന്ന 
എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും കേരള പൊതുമരാമത്ത് ജലസേചന 
വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് കാലാകാലങ്ങളിൽ 
പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. 

മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിന്റെ ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും മേൽ ദർഘാസിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. 


Office of the 
Superintending Engineer, 
Project Circle, 
Muvattupuzha. 


( Sd.) 
Superintending 

Engineer 


RE - TENDER NOTICE 


താൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പണികൾ ഒന്നുംതന്നെതന്റെ 
കുറ്റംമൂലം റദ്ദാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള 
സത്യവാങ്മൂലം അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

-- യാതൊരു കാരണവശാലും മു ൻ യോഗ്യതാ 
നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവർത്തിക്കുമുള്ള ദർഘാസുകൾ ഫോറ 
വിൽപ്പനയുടെ അവസാന ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 
മണിക്കുശേഷം ലഭിക്കുന്നതല്ല. 

- പൂരിപ്പിച്ച ചോദ്യാവലികൾ അടങ്ങിയ മുൻ യോഗ്യതാ 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും (മൂന്ന് കോപ്പി- ഒരു അസ്സലും രണ്ട് 
പകർപ്പുകളും) സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറത്തക്ക 
വിധത്തിലുള്ള നിരതദവ്യവും 100 - ൽ കുറയാത്ത 
മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും കൂടി ഒറ്റ കവറിൽ 
മുദ്രവച്ച് കവറിനു പുറത്ത് പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ ദർഘാസ് എന്നും മറ്റും ആലേഖനം 
ചെയ്തതും പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു കവറിൽ 
മുദ്രവച്ച് കവറിനു പുറത്ത് പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസ് എന്നും മറ്റും ആലേഖനം ചെയ്ത് 
രണ്ടു കവറുംകൂടി ഒറ്റ കവറിലാക്കി മുദ്രവച്ച് പ്രവർത്തിയുടെ 
പേരും മറ്റും ആലേഖനം ചെയ്ത് താഴെ ഒപ്പ് വച്ചിട്ടുള്ള 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ അതിനായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള 
അവസാന തീയതിക്കും സമയത്തിനും മുൻപായി കിട്ടത്തക്ക 
വിധം രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാലിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. 
( കൊറിയർ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല). താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്നതും 
രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാലിൽ അല്ലാതെയും ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
തപാലിൽഉണ്ടാകാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 
ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന ദിവസം പൊതു അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത 
പ്രവർത്തി ദിവസം നിശ്ചിത സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രം 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം വൈകിട്ട് 
4 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതും ജലസേചന വകുപ്പ് ചീഫ് 
എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ് ക്കും 
അംഗീകാരത്തിനുമായി അ യ യ്ക്കുന്നതുമാണ്. ചീഫ് 
എഞ്ചി നീ യ ർമാരുടെ കമ്മിറ്റി മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച് 
അംഗീകരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും 
ദർഘാസുകൾ മാത്രം പിന്നീട് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും ബന്ധപ്പെട്ടവരെ മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റേർഡ് 
തപാലിൽ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കമ്മിറ്റി മുൻ യോഗ്യതാ 
നിർണ്ണയിച്ച് അംഗീകരിക്കാത്ത കരാറുകാരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങ 
ളുടെയും പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ തുറക്കാതെ തന്നെ 
നിരസിക്കുന്നതും ആയവ അപേക്ഷകൻ രേഖാമൂലം ആവശ്യ 
പ്പെട്ടാൽ നിശ്ചിത രശീതിൻപടി തിരികെ കൊടുക്കുന്നതുമാണ്. 
സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റിനു പുറമേ 10 % ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി 
കൂടി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ നൽകേണ്ടതാണ്. 
- കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് ബിൽ 
തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം അംശാദായമായി ബില്ലിൽ നിന്നും 
പിടിക്കുന്നതും നിധിയിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്നതുമാണ്. 

1 - 12 - 2008 - ലെ സ . ഉ . ജി . ഒ . ( പി ) നമ്പർ 540 / 2008 , 
23 -1-2010- ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ജി. ഒ. ( പി ) നമ്പർ 31/2010 
പ്രകാരമുള്ള കേരള മൂല്യ വർദ്ധിത നികുതി ( VAT) ഈ 
കരാർ പ്രവർത്തിക്ക് ബാധകമായിരിക്കും. 


No. DB-5291/ 83 (F ). 

- 9th June 2011 . 
Seald tender for the execution of the following work 
is invited (which was earlier invited vide No. DB -5291/83 
- dated 17- 7-2010 and cancelled), (by Registered Post only ) 

by the Superintending Engineer, Project Circle, Piravom on 
behalf of Governor of Kerala , from financially sound and 
well experienced Registered " A or B Class contractors/ 
firms of Kerala Water Resources/ Public Works Department. 
If the last date happens to be a holiday the next working 
day will be considered as the last date for the 
submission of tender. Tender form and other details can 
be obtained on specific days mentioned , from the office 
of the undersigned in office hours. Tender form should 
not be exchanged to other tenderers. The filled up tender 
form should accompany a preliminary agreement duly filled 
on Stamp Paper worth 100. 

Tender No. and Name of Work with Estimate 
P .A . C . — 1/ SEPCP /2010 - 11 — IIP — Modification of RBMC 
- between Ch . 18/ 400 km . to 19/ 000 km . including CD works 
| (balance works) - 33.5 Lakhs. 

EMD - 50,000. 
Cost of tender form - 5,100 + VAT. 
Class of contractor -- A / B . 

Date and time of sale of tender form — From 18 -7 -2011 
to 20- 7-2011 up to 1 p. m . 

Last date and time of receipt of tender by Registered 
Post - On 26 -7-2011 up to 3 p . m . 

Date and time of opening of tender — On 26 -7 - 2011 
up to 4 p . m . 

Period of completion — 12 months. 

Division to which work is related — IIP Division 
- No. II , Chalakudy. 

All tender conditions prevailing in the Public Works/ 
Irrigation Departments will be binding to this tender. 


5th JULY 2011 ] 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പിറവം പ്രോജക്ട് സർക്കിൾ 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് - നമ്പർ ഡി2 - ജനറൽ/ 2004. 

2011 ജൂ ൺ 13. 
(മുൻപ് 17 -7-2010 - ൽ ഡി. ബി. 5291/83 ( എ ) ആയി ക്ഷണിച്ചതും 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിതൃശ്ശൂർ ചെറുകിട ജലസേചന 
പിന്നീട് റദ്ദ് ചെയ്തതുമായ ) മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 

വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെപ്പറയുന്ന 
കേരള പൊതുമരാമത്ത് ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത 

പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും 
" എ / ബി ക്ലാസ്സ് കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവൃ ത്തിയുടെ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്ര വച്ച മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റായി മാത്രം ക്ഷണിച്ചു . 
ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . കൊറി യർ സർ വ്വീസ് മുഖേന 

കൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ 
അയയ്ക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഏതെങ്കിലും വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 19 - 7 - 2011, 
കാര ണ വ ശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധി ആയിരു ന്നാൽ 3 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുകയും അന്നേ ദിവസം 3.30 മണിക്ക് 
അതിനടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം അവസാന തീയതിയായി -- എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 
പരി ഗ ണിക്കു ന്ന താണ്. ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത ദിവസം മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരോ തൽസമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറു 
വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം കാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും 
അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറു കാര ണ വ ശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അ വ ധി യാ യിരുന്നാൽ 
കാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണ അ തിനടുത്തുള്ള പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാ സു കൾ 
ങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും ആഫീസ് സമയങ്ങളിൽ പരി ഗ ണിക്കുന്നതാ ണ് . ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷി 

സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 മാസം വരെയായിരിക്കും. 
ച്ചാൽ താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയ 

ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത് 
ത്തിൽനിന്നും നിശ്ചിത ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 

ക്രമ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 

നമ്പർ 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറുവാൻ പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസുകളോ 

അടങ്കൽ തുകയും 
ടൊപ്പം 100 - ന്റെ മുദ്രപ്രത ത്തിൽ പാഥ മിക ഉടമ്പടി 
പൂർണ്ണമായും പൂരിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 

1 1/ ഇ . ഇ ./ എം. ഐ ./തൃശ്ശൂർ/2011- 12 - വെട്ടികടവ് 

പണികൾ - - ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ 
ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 

പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ- ടി. ഒ. ഡി. മീറ്റർ മുറി, 
തുകയും - 1/ എസ്. ഇ . പി . സി . പി . / 2010 - 11 - ഇടമലയാർ 

വിശ്രമ മുറി എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി 
ജലസേചന പദ്ധതി ( ചാലക്കുടി റിവർ ഡൈവേർഷൻ സ്കീം ) 

കളും സക്ഷൻ പൈപ്പും ഡെലിവറി പൈപ്പും 
വലതുകര പ്രധാന കനാലിൽ ചെയിനേജ് 18 | 400 കി . മീ . 

സ്ഥാപിക്കലും - 14 ,26, 975 
മുതൽ 19 / 000 കി . മീ . വരെയുള്ള കനാലിന്റെ ഭേദഗതി 
വേലകൾ ( ബാക്കി പണികൾ) - 33. 5 ലക്ഷം. 

2/ ഇ . ഇ ./ എം . ഐ ./തൃശ്ശൂർ/2011 - 12 - മലബാർ 

ഇറിഗേഷൻ പാക്കേജ്- കൊച്ചുകടവ് ലിഫ്റ്റ് 
നിരതദ്രവ്യം - 50,000 . 

ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 5,100 + മൂല്യവർദ്ധിത 

പണികൾ- സക്ഷൻ പെപ്പും ഡെലിവറി 
നികുതി. 

പൈപ്പും സ്ഥാപിക്കുന്നപണികൾ - 4, 54, 564 11,400 
കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്സ് - എ / ബി ക്ലാസ്സ്. 

3 / ഇ . ഇ ./ എം . ഐ ./തൃശ്ശൂർ/ 2011 -12 - മലബാർ 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയുടെ തീയതിയും 

ഇറിഗേഷൻ പാക്കേജ്- തിരുത്തികുളങ്ങര ലിഫ്റ്റ് 
സമയവും 18 - 7 - 2011 മുതൽ 20 -7 - 2011, 1 മണിവരെ. 

ഇറിഗേഷൻ സ്ട്രീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ - 
- ദർഘാസ് രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 

കേടായ പമ്പ് ഹൗസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിന്റെയും 
തീയതിയും സമയവും 26-7-2011, 3 മണി വരെ. 

സെക്കൻറ് ലിഫ്റ്റിന്റെയും പുനർ നിർമ്മാണ 

പണികളും ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണവും സക്ഷൻ 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 

പൈപ്പും ഡെലിവറി പൈപ്പും സ്ഥാപിക്കുന്ന 
26 -7 - 2011, 4 മണി. 

പണികളും - 9,97,267 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 12 മാസം. 

പുനർ ദർഘാസ് 
പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ഇടമലയാർ 
ജലസേചന പദ്ധതി ഡിവിഷൻ നമ്പർ- 2, ചാലക്കുടി. 

4 48/ ഇ . ഇ ./ എം . ഐ ./തൃശ്ശൂർ/2010-1 - പ്രോജക്ട് 
- കേരള പൊതു മരാമത്ത്/ ജല വിഭവ വകുപ്പുകളിൽ 

മെയിന്റനൻസ്- അയ്യന്തോൾ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ 
നില വിലുള്ള മറ്റെല്ലാ ദർഘാസ് വ്യ വ സ്ഥ കളും ഈ 

സ്കീമിന്റെ ലീഡിങ്ങ് ചാനലിന്റെ പാർശ്വ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 

സംരക്ഷണ പണികൾ - 10,30,000 

25,750 


- 35 ,700 


24,950 


Office of the 
Superintending Engineer , 
Project Circle , Piravom . 


(Sd.) 
Superintending Engineer. 


5 44/ ഇ . ഇ . / എം . ഐ ./തൃശ്ശൂർ/ 2010 - 11 - ചേന്ദം 
ലിഫ്റ്റ് കുളത്തിന്റെ നവീകരണ പണികൾ - 
11, 50, 000 


| 28,750 
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ദ ർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1 - ന് 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
2,200 + 4 % വാറ്റ്, ക്രമ നമ്പർ 2 - ന് 1,000 + 4 % വാറ്റ്, 
കമ ന മ്പർ 3 - ന് 1, 500 + 4 % വാറ്റ്, കമ ന മ്പർ 4 - ന് 

നമ്പർ ടി . എൻ.1/ എഇ / എം . ഐ . സി . കെ . വൈ ./ 2011- 12 . 
1, 600 + 4 % വാറ്റ്, കമനമ്പർ 5 - ന് 1, 800 + 4 % വാറ്റ്. 

2011 ജൂൺ 14. 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും 

- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ചാല ക്കുടി മൈനർ 
സമയവും 12 - 7 - 2011 മുതൽ 14 - 7 - 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 

ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത 
ദർ ഘാസ് സ്വീകരി ക്കു ന്ന അ വ സാന തീയതിയും 

യോഗ്യ ത യുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവർത്തിയുടെ 
സമയവും - 19 - 7 - 2011, 3 മണി. 

പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാ വധി - ക്രമ നമ്പർ 2 - ന് 

തപാലിൽ രജിസ്റ്റേർഡായി മാത്രം ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 
3 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 4 മാസം. 

തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാല താ മ സ ത്തിന് ഈ വകുപ്പ് 
കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത ക്രമനമ്പർ 2- ന് " ഡി ക്ലാസും 

ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ താഴെ പറയുന്ന 
അതിനു മുകളിലും , മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് " സി ക്ലാസും അതിനു 

ദിവസം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ 
മുകളിലും . 

ദിവസം 4 മണിക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ 
പവൃ ത്തി യു മായി ബന്ധ പ്പെട്ട ഡിവിഷൻ - മൈനർ 

അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോതൽസമയം 
ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, തൃശ്ശൂർ. 

ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്ന 
- ദർഘാസ് പ്രമാണവും മറ്റു വിശദവിവരങ്ങളും താഴെ - തുമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധി 
ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 

യായിരുന്നാൽ അതിനടുത്ത പ്രവർത്തിദിവസം ദർഘാസുകൾ 
ലഭിക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങ ൾ പര സ് പരം 

പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി സ്വീകരിക്കുന്ന 
കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 

തീയതി മുതൽ 4 മാസം വരെയായിരിക്കും. 
- 100- ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 

ക്രമ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

നിരതദ്രവ്യം 
പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് 

നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 
ഏത് സമയത്തും മാറത്തക്ക വിധ ത്തിൽ അ ധി കാ ര 
പ്പെടുത്തിയതു മായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം 

MIRPA 
ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്ത 

കുലയിടം എൽ. ഐ . സ്കീമിലെ ഇരുമ്പ് 
തുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നത്താണ്. 

പൈപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - 51,282 1,300 
1989 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി - 2 കാടുകുറ്റി എൽ. ഐ . സ്കീമിലെ ഇരുമ്പ് 
നിയമത്തിലെ ( 2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്തു 

പൈപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - 1, 86,438 4,700 
നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം 
ചെലവിന്റെ 1 % നിർ മ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 400 + 4 % വാറ്റ്. 
ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകുവാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന തീയതിയും സമയവും 
കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ ജല സേചന വകു പ്പിലെ 

- 12 - 7 -2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 
ദർ ഘാ സു കളെ സംബ ന്ധിച്ച് നില വി ലു ള്ള എല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 

- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 

തീയതിയും സമയവും 15 -7 -2011 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണി. 
ജി . ഒ. ( എംഎസ്.) നമ്പർ 135/97/ കോ .ഓപ്പറേറ്റീവ് തീയതി 
13 - 11 - 1997 - 

ലുള്ള നിബന്ധനകൾക്കും വിധേയമായി മാത്രമേ കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ് " ഡി - യും അതിനുമുകളിലും. 
ലേബർ കോൺടാക്റ്റ് സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും 
ടെൻഡറുകൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി- 6 മാസം . 
മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ പ്രകാരം ആവശ്യമായ 

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ 
രേഖകൾ, കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം പണി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന്റെ ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെകാര്യാലയത്തിൽനിന്നും 
രേഖകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ നിന്നും തന്നെ കൊണ്ടു പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
വരേണ്ടതാണ്. യാതൊരു കാരണവശാലും അഡ്വാൻസ് | പമാ ണ ങ്ങ ൾ കെമാറുവാൻ പാടു ള്ള തല്ല . ജല വി ഭ വ 
പേമെന്റ് നൽകുന്നതല്ല . എം . പി ., എൽ. എ . ഡി . പണിയ്ക് വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും 
ടെൻഡർ എക്സ്സ്സ്സ് അനുവദിക്കുന്നതല്ല. 

ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 100 (നൂറ്)- ന്റെ 

മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്തിരി 
കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ടെൻ ഡറുകളിൽ ടെൻഡർ ഫോറം 

ക്കണം. നിരതദ്രവ്യം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയ 
വാങ്ങുകയും ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത 
കരാറുകാർ ടെൻഡർ അപേക്ഷ നൽകേണ്ടതില്ല . കാലാവധി 

റുടെ പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. കേരള നിർമ്മാണ 
കഴിഞ്ഞിട്ടും നിലവിലുള്ള കരാർ പ്രകാരം പണി പൂർത്തീകരി 

തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിന്റെ 8/3 വകുപ്പ് ഈ ദർഘാ 
ക്കുന്നതിന് അനിശ്ചിതമായി കാരണം തൃപ്തികരമല്ലാത്ത 

സിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
കരാറുകാർക്ക് ടെൻഡർ ഫോറം നൽകുന്നതല്ല . 

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 

എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
കാര്യാലയം, ചെറുകിട 

- (ഒപ്പ്) 

ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, അസിസ്റ്റന്റ് 
ജലസേചന വിഭാഗം, തൃശ്ശൂർ. എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. ചാലക്കുടി. 

-- എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി . ബി . ടി . എൻ ഡി 8 (1) 2011- 12. 2011 ജൂൺ 18 . 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ശിരുവാണി പ്രാജക് 
സർക്കിൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, പാലക്കാട് താഴെ 
കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സിവിൽ പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടി കേരള 
പൊതുമരാമത്ത്/ ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള 
അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സര അടിസ്ഥാനത്തിലു 
ള്ള തും മുദ്ര വച്ചതും പവ്യ ത്തിയുടെ പേര് പുറത്ത് 
ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസുകൾ 22 - 7 - 2011 ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം 
3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 3.30 മണിക്ക് 
തൽസമയം ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതുമാകുന്നു . തുറക്കുന്ന ദിവസം അവധിയാണെങ്കിൽ 
തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ഇതേ സമയത്ത് തുറക്കു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ വഴി മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
കൊറിയർ സർവ്വീസ്മുഖേനയോ നേരിട്ടോ ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ തകരാറുകൾ 
മൂലമോ മറ്റോ കാലതാമസം വന്നാൽ ഈ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിന് 
യാതൊരുവിധമായ ഉത്തരവാദിത്വവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. 
- ദർഘാസ് നമ്പർ 3/എസ്. ഇ ./ എസ്. പി. സി ./2011- 12. 


- ദർഘാ സി നൊപ്പം 100 ( നൂ റ് ) - ന്റെ മുദ്രപത ത്തിൽ 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതും ദർഘാസിനു 
ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ 
എടുക്കേണ്ടതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏതു സമയത്തും മാറ്റത്തെക്ക 
വിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക 
ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടി ല്ലാ ത്തതും ആ വ ശ്യ മായ 
നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസി 
ക്കുന്നതാണ്. 1989 - ലെ നിർമ്മാണതെഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 
നിയമത്തിലെ 8(2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് 
നട ത്തുന്ന ക രാ റു കാ രൻ (പവ്യ ത്തി യുടെ മൊത്തം 
ചിലവിന്റെ1 % ( ഒരു ശത മാ നം ) നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി 
ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകാൻ ബാദ് ധ്യ സ്ഥ നാ ണ് . 
ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് നമ്പർ ജി . ഒ. എം.എസ്. 49/ 2010 / ഡബ്ല 
ആർ ഡി തീയതി 13 - 8 - 2010 - ൽ പറയുന്ന എല്ലാ നിബന്ധ 
നകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ശിരുവാണി പ്രോജക്ട് സർക്കിൾ, - ( ഒപ്പ്) 
പാലക്കാട്. 

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി4 / ടെണ്ടർ/ 2011-12 . 

2011 ജൂൺ 14 . 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി മലമ്പു ഴ ജല സേ ചന 
ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ കൊടുത്തിരി 
ക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും 
മുദ്രവെച്ച കവറുകളിൽ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്- ചിറ്റൂർപുഴ പ്രോജക്ട് - വലതു 
കര കനാലിൽ 1/ 500 കി . മീറ്ററിലുള്ള തകർന്ന കൾവേർട്ടിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി. 


അടങ്കൽ തുക - 18,80, 000 . 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


നിരതദ്രവ്യം - 47,000 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 2,900+ വാറ്റ് + സെസ്സ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
18 -7- 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ, 19 - 7-2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 


- 1 / 2 011 - 12 - മ ല മ്പു ഴ പദ്ധതി- ഗാർഡൻ 

മെയിന്റനൻസ്- കാർ പാർക്കിങ്ങ് ഏരിയയുടെ 
മു ൻ വ ശ ത്തു ള്ള ഫാ ൻ സി ക ട ക ളു ടെ 
പ്ലാറ്റുഫോമിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 

- 8 , 50 , 000 
2 2 / 2011 - 12 - മല മ്പു ഴ പ ദ്ധതി- ഗാർഡൻ 

മെയിൻ നിൻ സ് - പു തിയ റിങ്ങ് റോഡിൽ 
വഴിവിളക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ - 
- 6, 00, 000 


21,250 


- ദർഘാസ് ത പാ ലിൽ സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും 22 - 7- 2011, 3 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 22 -7 -2011, 
3. 30 മണി. 


15,000 


കരാറുകാരന്റെ വിഭാഗം - " ബി യും അതിനുമുകളിലും. 


ദർ ഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
1, 500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 1,200 + വാറ്റ്. 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട സമയപരിധി - 4 മാസം. 


ദർ ഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങ ൾ വിൽക്കുന്ന തീയ തിയും 
സമയവും- 3- 7 -2011 മുതൽ 5- 7 - 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 


- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാ സു കൾ രജി സ് ട്രേഡ് തപാലിൽ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 10 - 7 - 2011 
ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചി നീ യ റുടെ കാര്യാ ല യ ത്തിൽ നിന്നും മുകളിൽ 
കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതികളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ 
വില അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില യാതൊരു കാരണവശാലും 
മടക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അന്യോന്യം 

കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. കേരള പൊതുമരാമത്ത് ജലവിഭവ 
വകുപ്പിൽ ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 10 -7 - 2011 
വൈകിട്ട് 4 മണി. 


പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 1- ന് 6 മാസം, 
ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 4 മാസം. 


5th JULY 2011 ] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


- 315 


നിബന്ധനകൾ 


പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ രജിസ്ട്രേഡ് തപാലിൽ മാത്രമേ 
ഈ കാര്യാ ല യ ത്തിൽ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. കൊറിയർ 
സർവീസ്മുഖേനയോ നേരിട്ടോ സ്വീകരിക്കുകയില്ല . പൂരിപ്പിച്ച 
ദർഘാസുകൾ അപ്പോൾ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന തു മാ യി രി ക്കും . തപാൽ 
തക രാ റു മൂ ലമോ മറ്റോ കാലതാമസം വന്നാൽ ഈ 
ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിന് യാതൊരുവിധ മായ ഉത്തര വാ ദി ത്വവും 
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും തുറക്കുന്ന തീയതിയും അവധിയാവുകയാണെങ്കിൽ 
തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഇതേ സമയത്ത് സ്വീകരിക്കു ന്നതും 
തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. 


ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 - ന്റെ മുദ്ര പത്രത്തിൽ ഒരു 
പാഥമിക ഉട മ്പ ടിയും ആവ ശ്യ മായ നിര ത ദ വ്യവും 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ജല സേചന ഡിവിഷൻ, 
മലമ്പുഴയുടെ പേരിൽ മാറത്തക്കവിധം അധികാരപ്പെടുത്തി. 
യതുമായിരിക്കണം. പ്രവൃത്തികളിൽ കമ്പോളവില ഉൾപ്പെടുത്തി 
യിട്ടുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾക്ക് അധിക നിരക്ക് അനുവദിക്കു 
ന്നതല്ല. ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ അംഗീകൃത ഇലക്ടിക്കൽ 
കരാറുകാർക്കു മാത്രമേ ലഭിക്കുക യു ള്ളു . ദർഘാസുകൾ 
സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ കാര്യാലയത്തിൽ 
നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിൽ ലഭ്യമായിരിക്കും. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ജലസേചന 
വിഭാഗം, മലമ്പുഴ. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


